TABLE IX 


BROWS $ WILLIAMSON 


Brand 

Tar, ma/cicrt. 

Nicotine, 

mg/clet . 

CO, 

mg/cigt. 


TITL 

PM 

TITL 

PM 

TITL 

PM 

Belair KFMSP 

10.5 

10.2 

0.82 

0.81 

9.6 

9.2 

Balair 1Q0FMSP 

8.1 

8.5 

0.62 

0.63 

8.7 

7.9 

Capri 100FHP 

9.6 

9.2 

0.80 

0.75 

6.5 

5.9 

Capri 100FMHP 

9.5 

9.2 

0.75 

0.74 

6.3 

6.1 

Capri 120FHP 

14.0 

12.8 

1.12 

0.94 

9.8 

7.8 

Capri 120FMHP 

12.1 

11.6 

0.96 

0.83 

7.5 

6.8 

Falcon Lights KFSP 

10.9 

10.9 

0.74 

0.75 

11.0 

10.4 

Falcon Light3 KFMSP 

10.4 

9.1 

0.79 

0.69 

12.0 

10.8 

Falcon Lights 100FSP 

11.2 

ll.l 

0.79 

0.78 

14.2 

13.1 

Falcon Light3 100FMSP 

9.0 

9.1 

0.75 

0.71 

10.8 

10.7 

Kool PJMFMSP 

21.5 

19.7 

1.39 

1.31 

14.6 

12.7 

Kool KFMHP 

15.9 

14.7 

1.09 

0.99 

15.6 

13.8 

Kool KFMSP 

17.0 

15.6 

1.19 

1.08 

16,0 

14.8 

Kool Super Longs 100FMSP 

17.2 

16.2 

1.27 

1.16 

16.9 

15.3 

Kool Lights KFMSP 

8.1 

8.3 

0.67 

0.71 

9.0 

8.7 

Kool Lights 100FMSP 

8.7 

8.6 

0.74 

0.73 

10.0 

9.2 

KOOl MiIds KFMHP 

11.5 

11.3 

0.87 

0.87 

11.4 

10.9 

Kool Milds KFMSP 

12.2 

11.9 

0.94 

0.91 

12.6 

12.4 

Kool Milds 100FMSP 

12.1 

11.2 

0.95 

0.92 

13.0 

12.3 

Kool Ultra KFMSP 

1.8 

2.7 

0.18 

0.23 

2.1 

1.9 

Kool Ultra 100FMSP 

4.8 

5.3 

0.43 

0.43 

5.0 

4.3 

Prince KFSP 

16.5 

15.6 

1.31 

1.27 

18.0 

14.9 

Prince Lights KFSP 

12.3 

11.8 

1.08 

1.04 

12.4 

11.4 

Raleigh knfsp 

25.1 

21.4 

1.46 

1.27 

16.9 

15.0 

Raleigh KFSP 

15 .3 

14.4 

0.96 

0.94 

14.4 

13.5 

Raleigh 100FSP 

15.5 

14.7 

0.97 

0.92 

15.7 

15.4 

Raleigh Lights KFSP 

11.4 

11.2 

0.89 

0.86 

12.5 

11.9 

Raleigh Lights 100FSP 

12.3 

11.8 

0.92 

0.91 

14.6 

13.4 

Richland KFSP 

17.2 

15.8 

1.18 

1.12 

16.2 

14.7 

Richland KFMSP 

16.1 

15.1 

1.05 

0.99 

15.5 

14.2 

Richland 100FSP 

17.8 

16.6 

1.30 

1.14 

17.0 

16.1 ’ 

Richland 1Q0FMSP 

16.3 

NA 

1.14 

NA 

16.4 

NA 

Richland Lights KFSP 

11.9 

11.4 

0.91 

0.8 6 

12.5 

12.0 

Richland Lights 100FSP 

12.3 

12.4 

0.91 

0.92 

14.0 

13.7 

Richland 25's KFSP 

16.8 

15.5 

1.16 

1.10 

16.1 

14.5 

Richland 25 'a KFMSP 

16.5 

14.8 

1.08 

1,00 

15.8 

14.6 

Richland 25's 100FSP 

18.2 

16.7 

1.35 

1.26 

17.5 

15.6 

Richland Lights 25's KFSP 

11.6 

11.0 

0.90 

0.86 

12.6 

11.6 

Richland Lights 25's 100FSP 

12.6 

12.2 

0.95 

0.93 

14.4 

13.6 

Viceroy KFSP 

16.8 

16.4 

1.11 

1.16 

15.7 

14.1 

Viceroy Super Long 10QFSP 

16.1 

16.4 

1.17 

1.07 

15.3 

16.9 

Viceroy Lights KFSP 

11.3 

10.9 

0.87 

0.83 

12.7 

11.6 

Viceroy Lights 1QQFSP 

12.0 

11.8 

0.92 

0.91 

13.8 

12.8 

NA - Due to low sales, Philip Morris 

does not 

routinely 

test this 

brand. 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/fnbl0001 



